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2000 feet Belden 8451 
matched for 50 ohm cable 


NOTES: 


1. Amplifier Load is 100 Ohm. JE-990 Opamp Recommended. 
2. 20 Hz Maximum Level (1% THD) at secondary of JE-123-BL is +26 dB re.775 V. 
3. *Capacitor is +5% Polystyrene 600 Volt. Mallory SX239 or equal. 
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